MOD. «$ 422 » 

(32-22) Le iatruzioni per la taratnra aono 
state nportate in queste € Note di Servizlo ». 
Uli zoccoli delie valvole sono indicati tra 

uZFwBXm.™’ <43)! WE1S 

Le corrispondenti Philips ai tipi WE so 
no le seguenti: 

WE20 = ECH3 (51) 


WE19 = EBF2 (43) 

WE13 = ECL11 (56) 

WE55 = AZ1 -(37) 

Si osaervi che la ECH3 cambia zoccolo 
rispetto alia WE20. 

L eccitazione dell’altoparlante e nel raino 
negativo del circnito di alimentazione. Si 
hanno due prese a 1,5 V e a 6 y, rispetti- 
vamente .per il triodo e per il pentodo (ne- 



Slaccare le due resistenze 
e m qucsVo pun Jo insenre 
un« pita da 1,5V con il 
positive a massa. 










